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temperature b a sa propre surface, ou, ce qui est la meine chose, de
transporter cette temperature b a la partie de Fenceinte dont les rayons
sont interceptes.

On voit done que Faction de la surface RR est remplacee par celle du
miroir rr, et que le rapport de la premiere action a la seconde est celui
de la temperature b a la temperature a. Non settlement ces proposi-
tions expliquent clairement Fabaissement de la temperature, mais
elles en donnent la valeur exacte. On obtiendrait cette valeur en deter-
minant, d'apres les memes principes, Faction de toutes les parties de
Fenceinte. Si le corps 772 n'est pas d'une tres petite dimension, on
n'est pas tres eloigne de pi, il faut avoir egard a Faction directe de m
sur [x.

On determine aussi, par un calcul entierement semblable, 1'effet
contraire qui aurait lieu si le corps m (fig. 6), ou si le plateau bb
(fig- 5), etaient plus echauffes que Fenceinte.

L'explication des effets produits par la reflexion apparente du froid
est entierement due a M. Prevot, de Geneve. II a reconnu le premier
que ces phenomenes indiquent line proposition generate fort impor-
taite, savoir, que les corps ernettent leur ehaleur rayonnante a toutes
les temperatures, et qu'ils se Fenvoient mutuellement, de meme que
les corps eclaires se communiquent leur lumiere. M. Prevot a deve-
loppe dans plusieurs Ouvrages cette notion, qui est tres feconde, et a
prouve qu'elle embrasse tous les faits connus.

XIII.

Nous avons attribue jusqu'ici une dimension infmiment petite a la
molecule spherique [x qui re^oit Fimpression de la ehaleur. Pour
etendre les memes propositions au cas ou les dimensions sont finies,
il est necessaire de distinguer les clifferentes parties de cette surface.
On reconnait ainsi, par un examen trfes attentif, la cause qui fait varier
Fintensite des effets avec la distance du miroir rr a la surface bb dont
les rayons sont reflechis (fig. 5), et avec la distance du thermometre p.
IL                                                                           46effets du rayonnement en ne consi-u, il ne serait mfime pas necessaire que toute la chaleur emise par
